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PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 

TENDER NOTICES 


- (1) 


Principal, Medical College , Thiruvananthapuram, Kerala 
State, Pin - 695 011. Money Order should reach this Office 
on or before 14 - 9 - 2011. No other forms of remittance 
will be accepted . 


No. C2/15373/ 2011/ MCT. 

| 10th August 2011 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the following items required for 
the Medical College Hospital, Thiruvananthapuram . 
Tender should be superscribed , tender number 
and addressed to the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram , Pin - 695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p . m . 
Cost of tender form ( inclusive of VAT ): 

Original — 312 for Sl. No . 1 and 1,040 for 
others. 

Duplicate — 156 for Sl. No. 1 and 520 for 
others. 

Last date and time for sale of tender form — 24 -9 - 2011, 
3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender form 
26-9-2011 at 2.30 p. m. 

Opening date and time of tender — 27 -9 - 2011 at 3. 30 
p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ 
പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു 
മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - കമ ന മ്പർ 1- ന് 312 , മറ്റുള്ളവയ് 
1,040 , 

പകർപ്പ്- കമനമ്പർ 1 - ന് 156, മറ്റു ള്ള വയ്ക് 


520 . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 24 - 9- 2011, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 26 -9 -2011, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
27 - 9 - 2011, 3. 30 മണി. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡറായോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിര 
സിക്കു ന്ന താ ണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപതങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത തു മായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 14 - 9 - 2011 - നു മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

DETAILS OF ITEMS 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 23/ 2011. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം): 

അസ്സൽ - 416 . 

ശരിപ്പകർപ്പ്- 208. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 26 - 9- 2011, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും- 27 - 9- 2011, 2.30 മണി. 

ദർഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
27 - 9- 2011, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത ങ്ങ ളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക മെന്റു കളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 

- അപേക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 12 - 9 - 2011 - നു മുൻ പ് 
കിട്ടി യി രി ക്ക ണം . താ മ സിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡ്റു കൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും 
ഒ രി ക്കൽ ഓഫീസിൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടു ന്ന 
തുമല്ല. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണ 
വശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവ 
സങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Tender No. and Name of 

Equipment 


Quantity 
(Pairs ) 


No. 


- 1 

2 

3 
- 4 


25/2011 - "Disposable Sterile Gloves 6 5000 
26/2011 - "Disposable Sterile Gloves 6.5 60000 
27/ 2011 _ "Disposable Sterile Gloves 7 ” 60000 
28/2011 _ "Disposable Sterile Gloves 7.5 50000 


( 2 ) 


LIST OF EQUIPMENTS 


Name of Items 


- Sl. 
No. 


Specification 


No , C1- 14267/2011 / MCT. 

22nd August 2011. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of the following items required 
for the PIPMS under Medical College, Thiruvananthapuram . 
Tender should be superscribed , tender number 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No . - 23/ 2011. 
Cost of tender ( inclusive of Sale Tax ): 

Original - 416 . 

Duplicate - 208 . 
Last date and time for sale of tender form 
26-9 -2011, 2.30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender — 27 -9 -2011 , 
2.30 p. m. 

- Opening date and time of tender - 27 - 9- 2011, 
3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 
Kerala State , Pin -695 011. Money Order should reach this 
office on or before 12 -9 - 2011 at 3 p . m . No other forms of 
remittance will be accepted . 

-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പി. ഐ . പി . 
എം . എസ്.- ലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 
ദർ ഘാ സു കൾ ദർഘാ സ് നമ്പ രോ ടു കൂടി നിശ്ചിത 
തീയ തിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. 


1 Dental Acryliser | Indian ( Voltage 230 v 

50Hz ) 
Digital time and 
temperature 
Settings. 
Provision for 2 settings 
at a time. 
Top opening type . 
Tap for water outlet. 
- 2 Dental Dewaxing Indian ( Voltage 230v 
bath 50Hz ) 
Digital time setting. 
Maximum boiling 
temperature > 100°c 
(More than 100°c ) 

3 Hydraulic press for Table mounting type. 
denture flask 

Hydraulic type . 

With pressure guage . 
Knob for releasing 
pressure 
- 4 Common balance Double pan balance . 
with standard 

Physical balance . 
weight box 

Balance placed inside a 
- glass chamber. Weight 

box with milligram weights . 
5 Travelling Microscope Vertical and Horizontal 
( Vertical and 

movement and Least 
Horizontal) 

count - 0 .001cm. 


6 Colorimetry set for Copper container type 

specific heat of solid with stirrer and modem box . 
and liquid . 
7 Daniel cell 

Zinc rod inside a copper 
container with connecting 
terminals 


16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm 
to the requirements in the tender notification . 
Tender will be opened in the presence of such of 
the tenderers or his authorized representative who 
may present at the time. They should have valid 

authorization letters . 
18 . More details can be had from this office on 

working hours. 


1000z2 variable from 


8 Rheostat- 10052 

0 - 1000s2 


Wall mount type 


9 Apparatus to verify 

parallelogram and 

triangle law of forces 
10 Lamp and Telescope 

for young s modulus 


[No. 38 /2011] 


Telescope range up to 
10 meter 


SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2. The rates should be inclusive of sales tax and 

for free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (whereever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala - non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
Earnest Money Deposits ( one percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for , can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Medical College, 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9. Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 
circumstance . 
For Medicines, Surgicals and Materials , samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers whereever necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders. 
15. Specifications of the items are given in the list. 


No . C2-5204 /2011/MCT. 

26th August 2011. 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
forms are invited for the supply of the following items 
required for the PIPMS of Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed , 
tender number and addressed to the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be 
had from this office on working hours till 3 .30 p . m . 

Name of Equipments with Quantity — Human Bone 
Set ((Disarticulated Original Set) — 1 No. 
Cost of tender form ( Inclusive of Sales Tax ): 

Original — 416 . 

Duplicate — 208 . 
Last date and time for sale of tender form — 
29- 9- 2011, 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form — 
30 -9 -2011 , 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender — 30 - 9 - 2011 , 
3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 18 - 9 - 2011 . No other forms of remittance will 
be accepted . 


12. 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച 
01 . 09 . 01 . 290. 29 m . - celo BO COJo0 0004 
പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 

ഫോറ ത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കു ന്നു . 
ദർഘാ സു കൾ ദർഘാ സ് നമ്പർ രോ ടു കൂടി നിശ്ചിത 
തീയ തിക്കു മുമ്പ് പിൻ സി പ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരു വ ന ന്ത പുരം- 695 011 എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

Böreinį mm 38 /2011. 

സാധനങ്ങളുടെ പേരും എണ്ണവും- ഹ്യൂമൺ ബോൺസെറ്റ് 
( cuuloc @ gloosego 63ollood Dog ) – 1. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം): 

croqueo 416 . 

coolejadot 208. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
MOB01029 - 9 - 2011, 3 om . 


12. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
WOON0 — 30 - 9- 2011, 2.30 am . 

ദർഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
30 -9 - 2011, 3 om . 


- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
mas ( 50) mwls2001 GOOGAOMBOM. BðREJIM GOD90 
ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിഓർഡർ ആയോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെ 
ങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടു 
ള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർ 
ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ്. മണി യോർ ഡ റുകൾ വഴി 
ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
133007m108 18 -9 - 2011-M2 Oms Dişlololoomo. 0011213 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


For Medicines, Surgicals and Materials , samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 
Tenders should bear the signature and full Postal 

address of the tenderers where ever necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the Tenders. 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representative who 

may present at the time. 
18. More details can be had from this office on 

working hours . 


Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd .) 
Principal. 


SCHEDULE 


1. 


RE - TENDER NOTICE 

[No. 11/2011 ] 


2. 


The period for which the rates to be in firm 
One year. 
The rates should be inclusive of all taxes , 
otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 
concerned . 


3. Advance payments conditions will not be 

considered . 


4. 


5. 


Tender forms are neither transferable nor the cost 
of it will be refundable under any circumstances. 
Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (whereever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in 100 Kerala non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 


No. C1- 9936 / 2011/MCT. 

24th August 2011. 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of the following items required 
for the Bio -chemistry Department, Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed , 
tender number and addressed to the Principal, Medical 
College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be 
had from this office on working hours till 3.30 p . m . 

Name of Equipments - Refrigerator (Capacity 1400 
Litres Vesicooler) 

Quantity — 1 No . 
Cost of tender form ( Inclusive of Sales Tax ): 

Original — 416 . 

Duplicate — 208. 
Last date and time for sale of tender form 
29 -9 -2011, 2.30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form — 
30 - 9 -2011 , 2. 30 p . m . 

Opening date and time of tender — 30 -9 - 2011, 
3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal , Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 19 - 9 -2011 at 3 p . m . No other forms of 
remittance will be accepted . 


7 . Earnest Money Deposits ( one Percentage) of the 

total cost of the articles quoted for , can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9. Tenders Unsealed , Unsigned or submited without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 


5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 
- pamphlet ( where ever necessary ) neatly typed. 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച 
ബയോ കെ മിസ് ടി വകുപ്പിലേക്ക് ആ വശ്യ മായ താഴെ 
പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറ ത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കു ന്നു . 
ദർ ഘാ സു കൾ ദർഘാ സ് നമ്പർ രോ ടു കൂടി നിശ്ചിത 
തീയ തിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. 


6 . 


Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in 100 Kerala non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 


ഫിജ റേറ്റർ ( 1400 ലിറ്റർ 


സാധ ന ങ്ങ ളുടെ പേര് - 
വെസികൂളർ) 


7 . Earnest Money Deposits ( One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


എണ്ണം 1. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം): 

അസ്സൽ - 416. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 208. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 29- 9- 2011, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 30 - 9 - 2011, 2 .30 മണി. 


Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 


9. 


Tenders unsealed, unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 


| 10. 


ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
30 - 9 - 2011, 3 മണി. 


11. 


Belated tenders will not be considered under any 
circumstance . 


For Medicines , Surgicals and Materials , samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറ 
ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിഓർഡർ ആയോ 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിര സിക്കു ന്ന താ ണ് . ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 19 - 9- 2011- നു മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


| 13. 


Tenders should bear the signature and full postal 
address of the tenderers where ever necessary. 


14 . 


The undersigned reserves the right to reject any 
Tender wholly or partially without any prior 
information to the Tenders. 


15. 


Specifications of the items are given in the list. 


EDULE 


16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm 
to the requirements in the tender notification . 


- 1. 


The period for which the rates to be in firm 
One year. 


17. 


The rate should be inclusive of sales tax and for 
free delivery at the department concerned , 
otherwise tender will be rejected . 


Tender will be opened in the presence of such of 
the tenderers or his authorized representative who 
may present at the time. They should have valid 
authorization letters. 


3. Advance payments conditions will not be 

considered. 


- 18. 


More details can be had from this office on 
working hours. 


Tender forms are neither transferable nor the cost 
of it will be refundable under any circumstances. 


Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


| ( Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 


No. C/ 2003/ 2011 /DCK. 


12th August 2011 . 


Sealed tenders are invited for the supply of 
equipments listed below for Government Dental College, 
Gandhinagar P. O ., Kottayam . 


The tender should be superscribed Tender No..... due 
on 23 -9 - 2011 and addressed to the Principal, Government 
Dental College, Kottayam . Late tenders will not be 
accepted . The tenders will be opened at Dental College, 
Kottayam on 24 -9 - 2011 at 11 a . m . in the presence of such 
of the tenderers or their authorized representatives who 
may be present at that time. 

P. A . C. - 27,00,000. 
E . M. D . - 1 % 


കോട്ടയം ഡെന്റൽ കോളേജിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ 
പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ കോട്ടയം ഡെന്റൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ നിന്നും നിശ്ചിത വില കൊടുത്ത് 
22 - 9 - 2011, 3 മണി വരെ നേരിട്ടുവാങ്ങാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
ഫോറം തപാലിൽ വേണ്ട വർ ഓരോ ടെണ്ടർ ഫോമിനും 
ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 50 തപാൽ ചാർജ്ജും 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഡെന്റൽ കോളേജ്, കോട്ടയം- 8 എന്ന വിലാസ 
ത്തിൽ അയയ് ക്ക ണം . ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ മുഖാന്തരമോ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 
മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 12 - 9 - 2011 
ആണ്. ഉപകരണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ, ടെണ്ടറിന്റെ പൊതു 
വ്യവസ്ഥകൾ മുതലായവ ടെണ്ടർ ഫോമിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്ന 
താണ്. ഏതൊരു ടെണ്ടറും ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ 
യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ റദുചെയ്യുന്നതിന് പ്രിൻസി 
പ്പാളിന് അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 23 - 9- 2011 - ന് 3 
മണിക്കു ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 


DETAILS OF ITEMS 


File No. 


Tender No. and Name 
of the Item with Qty. 


No . 


C / 2003 /11 /DCK 


25 /2011 — Prostho Materials 


C/ 2006/11/DCK 


26/2011 - Ortho Materials 


ക്രമ ഫയൽ നമ്പർ 

ദർഘാസ് നമ്പരും 
നമ്പർ 

ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 
1 സി / 2003 / 2011/ ഡി. സി . കെ . 25/ 201പ്രാതോ 

- മെറ്റീരിയൽസ് 
2 സി / 2006 / 2011/ ഡി. സി . കെ . 26 / 201 - ഓർത്തോ 

മെറ്റീരിയൽസ് 
3 സി / 2007 / 2011/ ഡി . സി. കെ . 27 / 201 - എൻഡോ 

മെറ്റീരിയൽസ് 
4 സി / 2008/ 2011 / ഡി . സി. കെ . 28/ 2011 - ഡെന്റൽ 

ഇൻസ്ട്രമെന്റ് സ് 
5 സി / 2009 / 2011 / ഡി. സി . കെ . 29 /2011 - ബുക്സ് ആന്റ് 

ജേർണൽ സ് 
6 സി / 1448/ 2011 / ഡി. സി . കെ . 31 /201 - ഡീസൽ 

ജനറേറ്റർ - 5 കെവിഎ 


C /2007 /11/DCK 


27 /2011 - Endo Materials 


C /2008/ 11 /DCK 


28/ 2011 - Dental Instruments 


-- C/ 2009/11 /DCK 


29/2011 — Books and Journals 


6 


C/1448/11/DCK 


31/2011 — Diesel Generator 

- 5 KVA - 1 No . 


അടങ്കൽ തുക - 27,00,000. 


450 for Sl. No . 6 and 


Cost of tender form - 
1, 125 for all others. 


Last date and time of receipt of tender -- 23 - 9 - 2011, 
3 p . m . 


Intending tenderers may obtain tender form from the 
undersigned on cash payment during office hours ie. 
10 a . m . to 3 p. m . upto 22 -9 -2011. Cheques, Drafts, Stamps 
etc . will not be accepted towards the cost of tender form . 
Duplicate tender forms can be obtained on an additional 
payment per copy. The tender form is not transferable and 
cost is not refundable . The undersigned reserves the right 
to cancel the tender at any time partially or completely 
without specifying any reason . 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 

ടെണ്ടറുകൾ 24 - 9 - 2011 -ാം തീയതി ( ഷെഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞ 
പ്രകാരം ) തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 450 , 
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 1,125. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 22 - 9 - 2011, 3 മണി. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവ സാ ന തീയ തിയും 
സമയവും - 23 - 9 - 2011, 3 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 24 -9 -2011, 
11 മണി. 


- ടെണ്ടർ ഫോറം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിനു മുകളിൽ 
ടെണ്ടർ നമ്പരും തുറക്കുന്ന തീയതിയും 
കാണിച്ചിരിക്കണം. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില മടക്കി 
നൽകുന്നതല്ല . ഓരോ ടെണ്ടറും (പ്രത്യേകം 
മേലെഴുത്തോടുകൂടിയ കവറുകളിൽ നൽകേണ്ടതാണ്. 


Tender form will be supplied to the firms by 
Registered Post subject to cash payment by Money Order 
inclusive of postal charges 50 . Money Orders will be 
accepted only upto 12- 9 -2011. 


Government Dental College, 
Kottayam . 


(Sd.) 
Principal. 


SHORT TENDER NOTICE 


- ഗ്യാസ് ഇനം 


സിലിണ്ടർ അളവ് 


No , C3/12937/ 2011/ MCK . 

12th August 2011 . 
Sealed tenders are invited for concluding rate 
contract for the supply of the following Medical Gases 
required for the hospitals attached to Medical College , 
Kottayam for a period of one year from the date which 
will be specified in the order. 


1. മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ 
ഐ . പി. ഗ്രേഡ്- സിലിണ്ടർ കപ്പാസിറ്റി 

7.0, 7.1, 0.727 -1.5 ക്യൂ . മീറ്റർ 
- 2. നൈടസ് ഐ . പി. ഗ്രേഡ്- വലുത്, ചെറുത് 


Name of Gas 


Cylinder Capacity 


നിരതദ്രവ്യം - 35,000 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതികളടക്കം): 

ഒറിജിനൽ - 5, 514 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 2, 757 
മണിയോർഡറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
19 - 9 - 2011. 


1 . 


Medical Oxygen I. P . Grade 


: 7 .1 7. 0, 0 .0727 and 1 . 5 

Cu.meter or any other 

volume 
: Bulk and Small 


2 . Nitrous Oxide I. P. Grade 


- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 30 - 9 - 2011 , രാവിലെ 11 മണി. 


Rate quoted should be for each unit of the said 
specification . Rates should be quoted separately for price 
of Gas filled in Cylinder inclusive of all taxes at the Store/ 
Godown of Tenderer (Location should be specified ) and 
for transportation ( to and fro ) from the Store/ Godown to 
the Hospital at Gandhinagar, Kottayam including charges 
for loading and unloading (i.e . door delivery ) Rates for 
repair, charges of valves etc. should also be quoted 
separately. The tenders (in original ) should be signed 
and superscribed on the envelop as “ Tender No. C3 / 12937/ 
2011/MCK Medical Gases and addressed to the Principal, 
Medical College , Kottayam - 8 so as to reach on or 
before 30 - 9- 2011, 1 p . m . Tender received after the notified 
time will not be entertained . The duly filled up tenders 
with Earnest Money Deposit 35 ,000 will be opened on 
30 - 9 - 2011 at 2 .30 p .m . in the presence of such of the 
tenderers or their authorized representatives who may 
present at that time. If the date of opening happens to 
be holiday, tenders will be opened on the next working 
day . The rate offered should be inclusive of all taxes and 
F. 0 . R . destination and stable during the period of 
contract. 


ദർ ഘാസ് ലഭി ക്കേണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 30 - 9 - 2011, 1 മണി. 
- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 30- 9 - 2011, 
വൈകുന്നേരം 2.30 മണി. 

- നിരക്ക് എല്ലാ നികുതികളും അതത് ആശുപത്രികളിൽ 
സാധനം എത്തിക്കേണ്ടതിനുള്ള മറ്റു ചെലവുകൾ അടക്കം 
ഒഴിഞ്ഞതും നിറച്ചതുമായ സിലിണ്ടറുകൾ തരം തിരിച്ചു 
കാണിക്കേണ്ടതാണ്. 

- വിശദ വിവരം ടെണ്ടർ ഫോമിനോടൊപ്പം ലഭ്യമാണ്. 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ ടെണ്ടർ നിയമങ്ങളും ഈ ടെണ്ടറിനും 
ബാധക മാ ണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓ ഫീസിൽ 
നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 40 
കൂടുതലായി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഡ്രാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, 
ചെക്ക്മുതലായ രീതിയിലുള്ള ഇടപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 


Medical College , 

( Sd.) 
Gandhi Nagar, Kottayam. 

Principal. 
TENDER NOTICE 
No. C1-1355/2011/ MCTCR . 

3rd August 2011 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of following items required for 
the various Departments of Medical College, Thrissur. 


The prescribed tender forms can be had from this 
office on direct cash remittance of 5 ,514 
(including taxes ) for original and 2,757 ( including taxes ) 
for duplicate . If the form is required by post 40 towards 
postal charges also be added to the Money Order , E . 
M .D . 30 ,000 . No other modes of remittance will be 
allowed . Cost of tender forms will not be refunded . Sales 
of forms will be closed on 30 - 9 - 2011, 11 a . m . Money 
Order will be entertained only up to 19 - 9 - 2011. Further 
details can be had from the office during working 
hours . The Principal has the right to reject any tender 
partly or wholly without assigning any reason . 


Sl. 

No. 
- (1) 


Tender Number and 
Name of items 

(2) 


Name of 
Department 

- (3 ) 


- 1 


99/2011-12/ MCTCR LCD 
Digital Microscope 


Community 
Medicine 


2 


Community 
Medicine 
Community 
Medicine 


3 


100 /2011 - 12 / MCTCR 
Computer Desk top (2 Nos.) 
101 /2011- 12/ MCTCR - LCD 
Projector 
102 /2011 - 12 /MCTCR — Equipments 
for preparation of Museum 
exhibits 


കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ കീഴിലുള്ള 
ആശുപത്രികളിൽ താഴെ പറയും വിധം മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് 
ഒരു വർ ഷ ത്തെ യ് ക്ക് ( തീ യതി സപ്ത ഓർ ഡ റിൽ 
സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്.)സപ്ലെചെയ്യുന്നതിന് യോഗ്യതയു 
ള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 


4 


Forensic 
Medicine 


(1) 


(2) 


(3) 


( 1) 


(3 ) 


5 


24 


122/2011- 12/MCTCR — Vaccum 


103/2011 -12/MCTCR — Anthropometric Forensic 
and Oseteometric equipments Medicine 
104 / 2011-12/MCTCR — Two mounted Forensic 
human skeltons — 1 set 

Medicine 
(Male and Female ) 


Physical 
Moulding 
Medicine 


machine 


6 


25 


123 /2011- 12/MCTCR — Hot Water 


Physical 
Tube 


Medicine 


7 


105 /2011- 12 /MCTCR — Nutritional 
Assessment equipments 


Forensic 
Medicine 


26 


24 /2011- 12 /MCTCR — All Cut 


Physical 
contouring 
Medicine 


8 


106 /2011 - 12 /MCTCR — Binocular 
Microscopy with arrangement to 
connect to PC 


Forensic 
Medicine 


Machine 


27 


9 


125 /2011- 12/MCTCR — Poly Propelyne Physical 
vaccum wind spraying machine Medicine 
126 /2011 -12/MCTCR — Lathe Machine Physical 

Medicine 


28 


10 


29 


107 /2011-12/MCTCR — Demonstration Forensic 
models and Anatomical chart Medicine 
108/2011 - 12/MCTCR — Portable Forensic 
X -ray Unit 

Medicine 
109/2011 -12/MCTCR — Suction Paediatrics 
Apparatus (2 Nos.) 
110 /2011-12/MCTCR — ECG + SPO2 Aneasthe 
Monitor (2 Nos.) 

siology 


127 /2011 - 12 /MCTCR — Handing 
Machine 


Physical 
Medicine 


11 


30 


128/ 2011 - 12 /MCTCR — Hand Shear 
Machine 


Physical 
Medicine 


12 


31 


129 /2011- 12 /MCTCR — Nork Benches Physical 

Medicine 


13 


130 /2011- 12 /MCTCR - Band Saw 
Machine 


Physical 
Medicine 


14 


33 


131/ 2011- 12 /MCTCR - Carver heavy 
duty Machine 


Physical 
Medicine 


15 


132/2011- 12 /MCTCR — Hand Drilling 
Machine 


Physical 
Medicine 


16 


111/ 2011 - 12/MCTCR - Pulse Oximeter Aneasthe 
(2 Nos.) 

siology 
112 /2011 - 12 / 

MCTCR — Multi Utility DVL 
Photo Therapy Unit 
113/ 2011- 12/MCTCR — Binocular DVL 
Microscope ( 3 Nos.) 
114/2011-12/MCTCR - LED Binocular DVL 
Microscope ( 2 Nos.) 
115 /2011 -12/MCTCR — Computers, DVL 
Printer and Scanner (4 Nos.) 
116 /2011- 12 /MCTCR — High 

DVL 
Resolution Dermoscope 
117/2011- 12/MCTCR — Electronic 
Tourniquet ET — 108 (4 Nos.) Ortho 
118/2011 - 12 /MCTCR — Electric Power Ortho 
Drill 


133/2011- 12/MCTCR — Laminor flow 
Bench ( 2 Nos.) 


Transfusion 
Medicine 


17 


36 


134 /2011- 12/MCTCR — Laboratory 
Incubator (4 Nos.) 


Transfusion 
Medicine 


18 


37 


135 /2011- 12 /MCTCR — Cryobath 


Transfusion 
Medicine 


19 


136 /2011-12/MCTCR — Plasma 
Thawing bath 


Transfusion 
Medicine 


20 


39 


137 /2011 -12 /MCTCR — Laptop (2 Nos.) Transfusion 

Medicine 


21 


Ortho 


138/2011- 12 /MCTCR — Hemoglobin 
Analyser 


Transfusion 
Medicine 


22 


Ortho 


119 /2011- 12 /MCTCR — Pulse Lavage 
and System (2 Nos .) 
120/2011-12/MCTCR — Stimuplex 
( 2 Nos.) 
121/2011- 12/MCTCR — Hot Air Oven 
(5 KW ) 


41 


139 /2011- 12 /MCTCR — Pulse Oximeter O & G 
(4 Nos.) 


23 


Physical 
Medicine 


42 


140/2011- 12/MCTCR — Crynogun with O & G 


( 1) 


( 3 ) 


കമ്മ്യൂണിറ്റി 
മെഡിസിൻ 


43 


2 100 / 2011 -12 / മെ . കോ . തൃ . - കമ്പ്യൂട്ടർ 

ഡെസ്ക് ടോപ്പ് 
3 101/2011- 12 / മെ . കോ . തൃ . - എൽ. സി. ഡി . 

പ്രൊജക്ടർ 


കമ്മ്യൂണിറ്റി 
മെഡിസിൻ 


44 


4 102 / 2011 -12 / മെ . കോ . തൃ -മ്യൂ സിയം ഫോറൻസിക് 
എക്സിബിഷന് ഒരുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മെഡിസിൻ 
ഉപകരണങ്ങൾ 


45 


one autoclavable silver vryotip 
141 /2011- 12/ MCTCR - Computer with 0 & G 
Printer & Scanner 
142/2011-12/ MCTCR - Hand Doppler 0 & G 
( 5 Nos.) 
143/ 2011-12/ MCTCR _ Probe for 0 & G 
| Harmonic scalpel ( 4 Nos.) 
144/2011- 12/ MCTCR _ Electronic Transfusion 
Blood weighing balance (5 Nos.) Medicine 
145 /2011- 12/ MCTCR - Computerized Pulmonary 
Spirometer 

Medicine 
146/2011 - 12 / MCTCR _ Multipara vital 
sighs Monitor & Surgical cautory 
147 /2011-12/MCTCR — Biological Anatomy 
Safety Cabinet 


5 103/ 2011-12 / മെ . കോ . തൃ . -ആ ന്തോപോ ഫോറൻസിക് 

മെടിക് ആന്റ്ഓസ്മിയോ മെടിക് മെഡിസിൻ 
ഉപകരണങ്ങൾ 


46 


47 


48 


49 


Cost of tender form : 
Original - 312 for Sl . Nos.3, 6, 7, 8, 13 , 22, 42, 

-- 43, 44 and 416 for all others . 
Duplicate - 156 for Sl. Nos. 3, 6, 7, 8, 13 , 22, 42, 

43, 44 and 208 for all others. 
Closing date and time of tender sale by MO — 
19- 9 - 2011 , 4 p . m . 

Closing date and time of tender sale by cash — 
26 - 9- 2011 , 4 p . m . 

Last date and time for receipt of sealed tender 
27-9-2011, 1 p. m . 

- Opening date and time of tender - 27 - 9 - 2011 , 
2 p . m . 

The tender forms and further details such as 
specification , general conditions etc. can be had from the 
office of the Principal, Medical College , Thrissur- 680 596 . 
Those who wish to get the tender form by post should 
send 50 extra by Money Order towards postage for each 
tender. 

- തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റു 
ക ളി ലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന ഉപക ര ണ ങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സരസ്സ്വഭാവമുള്ളമുലച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


6 104/ 2011 - 12/ മെ . കോ . തൃ . -- രണ്ട്മൗണ്ടട് ഫോറൻസിക് 
ഹ്യൂമൺ സ്കെൽട്ടൻസ്( എം ആന്റ്എഫ്) മെഡിസിൻ 

1 സൈറ്റ് 
7 105/2011- 12 / മെ. കോ . തൃ . - ന്യൂട്രീഷണൽ ഫോറൻസിക് 
അസസ്മെന്റ് എക്യുപ്മെന്റ് 

മെഡിസിൻ 
8 106 / 2011 - 12 / മെ. കോ . തൃ . - ബൈനോ ഫോറൻസിക് 

ക്കുലർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വിത്ത് മെഡിസിൻ 
അറേഞ്ച്മെന്റ് സ് ടു കണക്ഷൻ 

ടു പിസി 
9 107 / 2011- 12 / മെ . കോ . തൃ . - ഡെമോൺ ഫോറൻസിക് 

ഷൻ മോഡൽ സിനട്ടോമിക്കൽ മെഡിസിൻ 
ചാർട്ടുകൾ 
10 108 / 2011 -12 / മെ . കോ . തൃ . പോർട്ടബിൾ ഫോറൻസിക് 
എക്സ്റേ യൂണിറ്റ് 

മെഡിസിൻ 
11 109 / 2011- 12/ മെ . കോ . തൃ . - സക്ഷൻ പീഡിയാട്രിക്സ് 

അപ്പാരറ്റസ് (20 എണ്ണം) 
12 110 / 2011 - 12 / മെ . കോ . തൃ . -- ഇ . സി . ജി.+ അനസ്തേ 
SPO2 മോണിറ്റർ (2എണ്ണം) 

ഷ്യാളജി 
13 111/ 2011- 12 / മെ . കോ . തൃ . - പൾസ് 

അന്തേ 
ഓക്സീമീറ്റർ (2 എണ്ണം) 

ഷോളജി 
14 112/ 2011-12 / മെ. കോ . തൃ . -- മൾട്ടിയൂട്ടിലിറ്റി ഡി. വി.എൽ. 

ഫോട്ടോതെറാപ്പി യൂണിറ്റ് 
15 113 / 2011- 12 / മെ . കോ . തൃ . - ബൈനോക്കുലർ ഡി. വി .എൽ. 

മൈക്രോസ്കോപ്പ് (3 എണ്ണം) 
16 114 /2011 -12 / മെ . കോ . തൃ . - എൽ. ഇ . ഡി. ഡി. വി .എൽ. 

ബൈനോക്കുലർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് 
(2 എണ്ണം) 
17 115 /2011-12 / മെ. കോ . തൃ . കംപ്യൂട്ടേഴ്സ് , ഡി . വി .എൽ. 

പ്രിന്റർ, സ്കാനർ ( 4 എണ്ണം) 
18 116/ 2011- 12/ മെ. കോ . തൃ . ഹൈ റെസല്യൂഷൻ ഡി . വി .എൽ. 

ഡെർമാസ്കോപ്പ് 
19 117 /2011 -12 / മെ . കോ . തൃ . - - ഇലക്ട്രോണിക് ഓർത്തോ 

ടോർണിക്യൂറ്റ് --ET-108 ( 4 എണ്ണം) പീഡിക്സസ് 
20 118 / 2011 -12/ മെ . കോ . തൃ . ഇലക്ട്രിക് ഓർത്തോ 
പവ്വർ ഡിൽ 

പീഡിക്സസ് 
21 119 /2011 - 12/ മെ . കോ . തൃ . - പൾസ് ലാവേജ് ഓർത്തോ 
സിസ്റ്റം (2 എണ്ണം) 

പീഡിക്സസ് 


- 


ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും 
നമ്പർ ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 


ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് 


(2 ) 


( 3 ) 


1 99 / 2011 - 12 / മെ . കോ . തൃ . - എൽ. സി. ഡി . 

ഡിജിറ്റൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് 


കമ്മ്യൂണിറ്റി 
മെഡിസിൻ 


(2) 


(1) 


- (2) 


( 3 ) 


ഓർത്തോ 
പീഡിക്സസ് 


ഗൈനക്കോളജി 


22 120/ 2011 - 12/ മെ. കോ . തൃ . സ്റ്റിമുപ്ലക്സ് 

(2 എണ്ണം) 
23 121/2011- 12 / മെ . കോ . തൃ . - ഹോട്ട് എയർ 

ഓവൻ ( 5 KW) 


44 142/ 2011 -12 / മെ . കോ . തൃ . - ഹാൻഡ് ഡോപ്ലർ 
- (5 എണ്ണം) 


- ഫിസിക്കൽ 
മെഡിസിൻ 


ഗൈനക്കോളജി 


45 143 / 2011 - 12 / മെ . കോ . തൃ - പാബ് ഫോർ 

ഹാർമോണിക് സ്കാൽപെൽ 


24 122 / 2011- 12/ മെ . കോ . തൃ . വാക്വം 

മോൾഡിംഗ് മെഷീൻ 


ഫിസിക്കൽ 
മെഡിസിൻ 


25 123 / 2011- 12 / മെ . കോ . തൃ . - ഹോട്ട് വാട്ടർ ഫിസിക്കൽ 
ട്യൂബ് 

മെഡിസിൻ 


46 144 / 2011- 12 / മെ . കോ . തൃ . ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസ്ഫ്യൂ ഷൻ 

ബ്ലഡ്വെയിംഗ് ബാലൻസ് ( 5 എണ്ണം) മെഡിസിൻ 
47 145 / 2011-12 / മെ. കോ . തൃ . - കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് പൾമനറി 
പൈറോമീറ്റർ 

മെഡിസിൻ 
48 146/ 2011 - 121 . കോ . തൃ . -മൾട്ടി പാൽ - പൾമനറി 

വൈറ്റൽ സൈസ് മോണിറ്റർ ആന്റ് മെഡിസിൻ 
സർജിക്കൽ ക്വാട്ടറി 


26 124/ 2011 -12 / മെ . കോ . തൃ . - ആൾ കട്ട് ഫിസിക്കൽ 
കൻട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ 

മെഡിസിൻ 
27 125/201712/ മെ. കോ . തൃ - പോളിപോപ്പലയൻ ഫിസിക്കൽ 

വാക്വം വിൻഡ് പേയിംഗ് മെഷീൻ മെഡിസിൻ 


28 126 / 2011-12 / മെ . കോ . തൃ . - ലേത്ത് 


മെഷീൻ ഫിസിക്കൽ 

മെഡിസിൻ 


49 147 / 2011 - 12 / മെ . കോ . തൃ . -ബയോളജിക്കൽ അനാട്ടമി 

സേഫ്റ്റി ക്യാബിനറ്റ് 


29 127/ 2011 - 12/ മെ . കോ . തൃ . - ഹാൻഡിംഗ് 

മെഷീൻ 


ഫിസിക്കൽ 
മെഡിസിൻ 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില . 
ഒറിജിനൽ - ക്രമനമ്പർ 3, 6, 7, 8, 13 , 22, 42, 43, 

44 ഇവയ്ക്ക് 312 , മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 416 . 


30 128/ 2011- 12 / മെ. കോ . തൃ . - ഹാൻഡ് ഷിയർ ഫിസിക്കൽ 
മെഷീൻ 

മെഡിസിൻ 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ക്രമനമ്പർ 3, 6, 7, 8, 13 , 22, 42, 43 , 

44 ഇവയ്ക്ക് 156, മറ്റുള്ളവ യ്ക്ക് 
| 208 . 


ഫിസിക്കൽ 
മെഡിസിൻ 


31 129 / 2011 - 12 / മെ . കോ . തൃ . - നോർക്ക് 

ബെൻച്ചസ് 
32 130 / 2011 - 12 / മെ. കോ . തൃ . - ബാൻഡ് സാ 

മെഷീൻ 


ഫിസിക്കൽ 
മെഡിസിൻ 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും- 19 - 9- 2011, 4 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 26 - 9 - 2011, 4 മണി. 


- ദർഘാസുകൾ ലഭി ക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 27 - 9 - 2011, 1 മണി. 


33 131 /2011 - 12 / മെ . കോ . തൃ . -- കാർവർ ഹെവി ഫിസിക്കൽ 
- ഡ്യൂട്ടി മെഷീൻ 

മെഡിസിൻ 
34 132 / 2011 - 12 / മെ . കോ . തൃ . - ഹാൻഡ് ഫിസിക്കൽ 
ഡില്ലിംഗ് മെഷീൻ 

മെഡിസിൻ 
35 133/ 2011 -12 / മെ . കോ . തൃ . - ലാമിനോർ ട്രാൻസ്പഷൻ 
ഫ്ളോബെഞ്ച് (2 എണ്ണം) 

മെഡിസിൻ 
36 134 / 2011- 12 / മെ . കോ . തൃ . ലബോറട്ടറി | ട്രാൻസ്ഫഷൻ 
ഇൻക്യുബേറ്റർ ( 4 എണ്ണം) 

മെഡിസിൻ 
37 135 / 2011 -12 / മെ . കോ . തൃ . - കയോബാത്ത് ട്രാൻസ്ഫ്യൂ ഷൻ 

മെഡിസിൻ 


- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
27 - 9 - 2011, 3 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങളും 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, 
എം . ജി . കാവ്- 680 596 - ൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 50 തപാൽ ചാർജ്ജ് 
അധിക മായി ഓരോ ദർ ഘാ സിനും മണി ഓർ ഡ റായി 
അയക്കേണ്ടതാണ്. 


Govt. Medical College , 
Thrissur. 


(Sd.) 
Principal. 


38 136/2011-12 / മെ. കോ .തൃ - പ്ലാസ്മ തായിംഗ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂ ഷൻ 
ബാത്ത് 

മെഡിസിൻ 
39 137/ 2011 -12/ മെ . കോ . തൃ . - ലാപ് ടോപ്പ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂ ഷൻ 
( 2 എണ്ണം) 

മെഡിസിൻ 
40 138 / 2011- 12 / മെ . കോ . തൃ - ഹീമോഗ്ലോബിൻ ട്രാൻസ്പഷൻ 
അനലൈസർ (2 എണ്ണം) 

മെഡിസിൻ 
41 139 / 2011-12 / മെ . കോ . തൃ - പൾസ് ഓക്സി ഗൈനക്കോളജി 

മീറ്റർ ( 4 എണ്ണം) 
42 140 /2011- 12 / മെ . കോ . തൃ . ക്രയോൺ വിത്ത് ഗൈനക്കോളജി 

വൺ ഓട്ടോക്ലേവബിൾ സിൽവർ 

റയോടിപ്പ് 
43 141/2011 - 12 / മെ. കോ . തൃ . - കമ്പ്യൂട്ടർ വിത്ത് ഗൈനക്കോളജി 
- പ്രിന്റർ ആന്റ് സ്കാനർ 


TENDER EXTENSION NOTICE 
No. C1-1355/2011/ MCTCR . | 11th August 2011 . 

Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of following items required for 
the various Departments of Medical College , Thrissur. 

Approximate Cost - 20 , 45,000. 
Cost of tender forms: 

Original - 312 for Sl. Nos. 1 , 3 , 4 , 6 , 7 , 12, 14, 


(1 ) 


(2) 


15, 17 , 19 , 20, 21 and 416 
for 

others . 
Duplicate - 156 for Sl. Nos. 1 , 3 , 4, 6, 7 , 12, 

14, 15, 17, 19 , 20 , 21 and 
208 

for others . 
Closing date and time of tender sale by MO — 
22 - 9 - 2011, 4 p . m . 

Closing date and time of tender sale by cash — 
29- 9- 2011, 4 p . m . 

Last date and time for receipt of sealed tender 
30-9 - 2011 , 11 a. m . 

Opening date and time of tender — 30 - 9 - 2011 
(from 2 .15 p. m . to 4 .30 p. m .). 

The tender forms and further details such as 
specification , general conditions, etc . can be had from the 
office of the Principal , Medical College, Thrissur- 680 596 . 
Those who wish to get the tender form by post should 
send 50 extra by Money Order towards postage for each 
tender. 

-തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റു 
ക ളി ലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ താഴെപറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്ന തിന് മത്സര സ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവെച്ച് 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ഏകദേശ അടങ്കൽ തുക - 20,45,000 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ ക്രമനമ്പർ 1, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 15, 17 , 19 , 

| 2 0 , 21, ഇവയ് ക്ക് 312 , മറ്റുള്ളവയ് ക്ക് 

- 416 . 
പകർപ്പ് - കമനമ്പർ 1, 3 , 4, 6 , 7 , 12 , 14, 15, 17 , 19 , 

2 0 , 21 ഇവയ് ക്ക് 15 6 , മറ്റുള്ളവ യ് ക്ക് 

- 208. 
ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 22- 9-2011, 4 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും- - 29 - 9- 2011 , 4 മണി. 

ദർഘാസുകൾ ലഭി ക്കേണ്ട അ വ സാ ന തീയതിയും 
സമയവും- 30 - 9 - 2011, 11 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
30 - 9 -2011 ( 2.15 മുതൽ 4.30 വരെ). 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങളും 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, 
എം . ജി . കാവ്- 680 596 - ൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 50 തപാൽ ചാർജ്ജ് 
അ ധി ക മായി ഓരോ ദർഘാ സിനും മണി ഓർഡ റായി 
അയക്കേണ്ടതാണ്. 
Sl. Tender Number and 

Name of 
- No. Name of the Equipments 

Department 
(1) 

- ( 3) 


for cellular potential measurements (1 ) 
4 12/2011-12/ MCTCR _ Incubator (2) Biochemistry 
5 13 /2011- 12 / 

MCTCR — Flame Photo - Biochemistry 
meter (2 ) 
- 6 16/ 2011 -12/ MCTCR _ Horizontal Biochemistry 

submarine gel 
electrophoresis 

-- System (1 ) 
7 17 /2011- 12/ MCTCR _ Power pack (1) Biochemistry 
8 18/2011-12MCTCR — Vorkx mixer (1) Biochemistry 
9 21/ 2011- 12 / MCTCR - Cold room Microbiology 

with cooler unit (1 ) 
24 /2011 -12/MCTCR — Laminer flow Microbiology 
cabinet (2 ) 
25/2011- 12 /MCTCR — Lab Glassware Microbiology 

instruments washer ( 1 ) 
12 30 /2011- 12 MCTCR — Deep freezer (1) Microbiology 
13 33/2011- 12/MCTCR — Medical Microbiology 

refrigerator (5 ) 
34 / 2011- 12/MCTCR — All glass quartz Microbiology 

distiller (1 ) 
15 35/2011-12/ MCTCR _ UV Spectro Pharmacology 

photometer (2 ) 
36 /2011 - 12 / 

MCTCR — Thin Layer Pharmacology 
chromatography (1 ) 

37 /2011- 12 /MCTCR — Centrifuge (1) Pharmacology 
- 40/2011 -12 / MCTCR - Laboratory Pathology 
Microwave oven ( 1 ) 
42/ 2011 - 12/ MCTCR _ Document Pathology 
Camera for projecting objects 
though LCD (3) 
46 /2011- 12 /MCTCR — Public Address Central 
system ( 1) 

Library 
47/ 2011-12/ MCTCR -LCD TV with Pathology 
wall mounting bracket 
322011- 12/ MCTCR - Incubator Microbiology 
BOD (2 ) 
64/ 2011 -12/ MCTCR _ Kitchen Paramedical 
Utensils 

Ladies and 
Men s Hostel. 


Govt. Medical College , 
Thrissur. 


( Sd.) 
Principal. 


| 1 


TENDER NOTICES 


3 / 2011-12/ MCTCR _ Overhead Physiology 
projector-Deluxe ( 2) 
5 /2011-12/MCTCR — CPR Manikin (1) Physiology 
9/2011-12/MCTCR — Microelectrodes Physiology 


2 
3 


( 1 ) 


No. S2 /11615/2011 / MCC. 

| 1st August 2011. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized 
distributors for the supply of 300 mA X -ray Machine 
1 No . for the Department of Radiodiagnosis of Medical 
College , Kozhikode. 


The envelop containing the tenders should 
superscribed as Tender No. S2 / 11615 /2011/MCC for the 
supply of 300 mA X - ray Machine due on 30 -9 -2011 and 
should be addressed to Principal, Medical College, 
Calicut-673 008 . Belated tenders will not be accepted . 


Cost of tender form: - - 


Original — 1,560 
Duplicate — 780 

By Post - 1 ,600 
Sale of tender forms by Post will be closed 
20 -9 -2011, 3.30 p . m . 


മേലെഴുത്തോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട്- 673 008 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. 
30 - 9 - 2011 ന് രാവിലെ 11 മണിക്കു ശേഷം ലഭിക്കു ന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 30 - 9- 2011 - ന് 
രാവിലെ 11.30 - ന് ദർഘാ സു കാ ര ന്റെ യോ അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. 
- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ആഫീസിൽ നിന്നും 29 - 9- 2011 വൈകുന്നേരം 
3 മണിവരെ നേരിട്ടും 20 - 9 - 2011 - ന് മുമ്പ് മണി ഓർഡർ 
അയയ്ക്കുന്നപക്ഷം രജിസ് റ്റേർഡ് തപാൽമുഖേനയും 
ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിലയായി മണി ഓർഡർ 
ഒഴികെ ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായ വ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,560 
പകർപ്പ് - 780 
തപാൽ മുഖേന - 1,600 

100 വില യുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം 1 % നിര തദവ്യ ത്തോടുകൂടി 
ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വിലകൾ ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം 
പ്രവർത്തന ക്ഷമത പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഉപകരണം 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. പണം അടയ്ക്കുന്നപക്ഷം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

- നിബന്ധനകൾ പാലിക്കപ്പെടാത്ത ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ 
വി വ ര ങ്ങ ൾ പ്രസ്തുത ആ ഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി 
സമയങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


The sale of tender forms will be closed — 29 - 9 - 2011, 
3 p . m . 


Last date and time of receipt of tender form 
30 - 9 - 2011 , 11 a. m . 


The tenders will be opened at 11 . 30 a . m . on 
30 - 9 - 2011 in the presence of such tenderers or their 
authorized representatives who may be present at 
the time. 


SPECIFICATIONS 
The equipment should be approved by AERB for clinical 

use 


Intending tenders can obtain tender forms directly 
or by registered post on payment by money order 
from the Principal, Medical College, Calicut. Tender forms 
are not transferable . Cheque , Draft , Postage stamps etc . 
will not be accepted towards the cost of tender forms. 

Each tenderers should send along with an agreement 
signed and executed in Kerala Govt. Stamp Paper worth 

100 and EMD @ 1 % of the total cost of the items 
tendered for. Rate should be quoted against payment in 
Indian Rupees only. The tenders without the required 
earnest money deposit and agreement and not 
satisfying the other tender conditions are liable to reject 
without any notice. Duplicate copy of the tender forms 
can be obtained on payment. Demonstration , if required , 
should be provided by the firm at their on expense. 

Further details can be had from the office of the 
Principal, Medical College during working hours. 


1. Generator - Fully rectified , two pulse X - ray generator 

of atleast 40 kw output capable of supporting 

X - ray tube . 
2. Rating 300 mA at 125 kvp in large focus. 
3. Compatible Phase reducing transformer. 
4 . Console with digital display of exposure and selected 

- parameters. 
5. Kvp incremental rise in small steps. 
6 . Radiography kv — 40 to 120 kv . 
7. Maximum radiography mA — 300 . 
8. Exposure time 10ms to 2 sec . 
9. Overload indicator, minor voltage compensator and 

exposure switch with lengthy cord . 
10 . X -ray tube — Two numbers of tube with maximum 

heat loading capacity 2.125/20/40 kw . 
11. Light beam diaphragm . Manual/Motorized . 
12. Motorized bucky. 


കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
റേഡിയോഡയഗ്നോസിസ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് 300 എം . എ . 
എക്സറേ മെഷീൻ വിത ര ണം ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് 
നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും 
മുദ്രവച്ച മത്സ രാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസുകൾ എസ്2 / 11615 / 2011/ എംസിസി എന്ന 


(b ) 12" x5 " — 2 Numbers. 
27. 2 ton AC with 5 KVA Voltage Stabilizer. 
28 . Warranty – 2 years for X -ray equipments from the 

date of commissioning . 
29. AMC — After the expiry of warranty period for 7 years. 

SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached along with the tender. 
2. The firm should arrange demonstration of the 

equipments, on demand , at their own cost. 
3. 2 years warranty should be provided from the date 

of installation . 


4 . CAMCIAMC should be provided . 


( 2 ) 


No. S2- 11561/2011 /MCC . 

1st August 2011 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited from the manufacturers or authorized distributors 
for the supply of Reagent Kits for Miscellaneous Tests 
for the Department of Biochemistry of Medical College , 
Kozhikode . 


13. Floor ceiling column stand . 
14 . Motorized table with 90° vertical amnd 20 - 30° 

trendelenburg tilt . 
15 . Shift able table top — motorized 50 cm cranial and 75 

or more caudal movement. 
16 . Safety switch to prevent accidental tilt . 
17. Footrest, handgrip and headrest. 
18. High tension cable pairs of 8 meter length . 
19. Vertical Bucky stand with facility to attach child 

immobilizing cradle. 
20 . Accessories : 
(1) Lateral cassette holder with stationary grid 

( 15 " x12 " size ). 
(2) Detachable cones and diaphragm for PNS and 

mastoid — One each . 
( 3 ) Patient immobilizing devices specific for 

pediatric use . 
(a ) Velcro bands. 
(b ) Standard compression band . 
(c) Velcro strip 

(d ) Pigg — 0 — stat infant immobilization cradle. 
21. Radiation Protection accessories: 
(a) Radiation protection sleeve for oediatric use 

2 numbers . 
(b ) Gonad and thyroid shield — 2 numbers. 
(c) Lead aprons — 2 numbers vinyl coated light 

weight with 2.5 mm lead equivalent. 
(d ) Three fold lead protection barrier. 
22. X - ray fild cassettes with high speed intensifying 

screens : 
(a) 15 " X12" — 4 Numbers . 
(b ) 10 " X8 " — 6 Numbers. 
(c) 81/2" X61/2" — 6 Numbers. 

(d ) 12 " X10" — 5 Numbers. 
23. Film handers channel type: 

(a) 15 "x12" — 25 Numbers. 
(b ) 10 "X8" — 25 Numbers. 
(c) 842 "x67/2" — 25 Numbers. 

(d ) 12 " X10" — 50 Numbers. 
24. Film processing tanks : 22 .5 liter capacity with lids 

— 3 Numbers . 
25. Film hanging clip — 100 Numbers. 
26 . X -ray film blocker /divider: 

(a ) 15 " x6 " — 2 Numbers. 


The envelop containing the tenders should 
superscribed as Tender No. S2 - 11561/ 2011 /MCC for 
the supply of Reagent Kits for Miscellaneous Tests due 
on 28 -9 - 2011 and should be addressed to the Principal , 
Medical College , Calicut -673 008 . Belated tender will not 
be accepted . 


Cost of tender form : 


Original - 1,040 . 
Duplicate — 520 . 

By post — 1,080 . 
Sale of tender forms by Post will be closed on 
20 - 9-2011, 3 p. m . 

Last date and time of sale of tender form 
27 -9 - 2011, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender — 28 -9 - 2011 , 
11 a . m . 


Date up to which the rate are to be firm — 31 -3 - 2012 . 

The tenders will be opened at 11.30 a . m . on 28 - 9- 2011 
in the presence of such tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 

Intending tenderers can obtain tender forms directly 
or by Registered Post on payment by Money Order from 
the Principal, Medical College, Calicut. Tender forms are 


not transferable . Cheques, Drafts, Postage Stamps 
etc . will not be accepted towards the cost of tender 
forms. 


Each tenderers should send along with an agreement 
signed and executed in Kerala Government Stamp Paper 
worth 100 and EMD @ 1 % of the total cost of the items 
tendered for. 


പരിശോധനയ്ക്കായി സാമ്പിളുകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
പണം അടയ്ക്കുന്നപക്ഷം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

- നിബന്ധനകൾ പാലിക്കപ്പെടാത്ത ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

SCHEDULE 


| Sl. 


Item 


Quantity 


| No . 


1 


Rate should be quoted against payment in Indian 
Rupees only. The tenders without the required Earnest 
Money Deposit and agreement and not satisfying the 
other tender conditions are liable to reject without any 
notice . Duplicate copy of the tender forms can be 
obtained on payment. Samples for the quoted items 
should be submitted on demand . Cost per ml, per pack , 
tax and rate includiung tax should be indicated separately. 

Further details can be had from the Office of the 
Principal , Medical College during working hours. 


2 


3 


4 


SGPT * _ IFCC Kinnetic — 20 ml 

30000 ml 

(1500 Nos.) 
SGOT * _ IFCC Kinnetic - 20 ml 

30000 ml 

(1500 Nos.) 
Calcium - Arsenso Method — 10 ml 

4000 ml 

| (400 Nos.) 
Phosphorus - Molybdate method — 10 ml 4000 ml 

- (400 Nos.) 
Creatinine — Jaffe s Method — 50 ml 40000 ml 

(800 Nos.) 
High sensitive C - Reactive Protein _ 96 Tests. 1 kit 
ELISA 

( complete 

test kit ) 
Uric Acid _ Uricase method _ 50 ml 3000 ml 

( 60 Nos.) 


5 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ബയോകെമിസ്ട്രി 
വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് റിയേജ് ന്റ് കിറ്റുകൾ ( മിസല്ലേനിയസ് 
ടെസ്റ്റുകൾ) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ 
നിന്നും അംഗീകൃത വിത ര ണക്കാരിൽ നിന്നും മുദവെച്ച 
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


| 6 


7 


Should be of long expiry ( atleast one year ). 


- ദർ ഘാ സു കൾ എസ്2 / 115 6 1 / 2 011 / എംസിസി എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട്-673 008 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. 
28 - 9 - 2011 - ന് രാവിലെ 11 മണിക്കു ശേഷം ലഭിക്കു ന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 28 - 9 -2011 - ന് 
രാവിലെ 11. 30 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത 
ഏജന്റിന്റെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. 


* For SGPT and SGOT Lyophilised powder preparation 
preferred . 


SPECIAL CONDITIONS 
Authorization letter from the manufacturer for the 
supply of the items should be submitted along with the 
tender. 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും 27 - 9- 2011 വൈകുന്നേരം 
3 മണിവരെ നേരിട്ടും 20 - 9 - 2011 - ന് മുമ്പ് മണി ഓർഡർ 
അയയ്ക്കുന്നപക്ഷം രജി സ് റ്റേർഡ് തപാൽ മുഖനയും 
ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിലയായി മണി ഓർഡർ 
ഒഴികെ ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ്മുതലായവ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടുള്ളതല്ല . 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


അസ്സൽ- 1, 040 
പകർപ്പ് - 520 


No. S2-11562/2011/ MCC. 

| 2nd August 2011 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Reagent Kits for Liver Function Tests 
and Routine Tests for the Department of Biochemistry of 
Medical College , Kozhikode . 

The envelop containing the tenders should 
superscribed as Tender No . S2- 11562/ 2011 /MCC for 
the supply of Reagent Kits for Miscellaneous Tests due 
on 28 - 9 - 2011 and should be addressed to the Principal, 
Medical College, Calicut-673 008 . Belated tenders will not 
be accepted . 

Cost of tender form : 


തപാൽ മുഖേന - 1,080 


100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്ര പത ത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി 
ദർഘാസിന്റെകൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വിലകൾ ഇന്ത്യൻ 
രൂപ യിൽ രേഖ പ്പെടു ത്തേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം 
കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം 


പകർപ്പ് - 520. 
തപാൽ മുഖേന - 1,080 . 

100 വില യു ള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി 
ദർഘാസിന്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വിലകൾ ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം പരിശോധനയ് 
ക്കായി സാമ്പിളുകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. പണം അടയ്ക്കുന്ന 
പക്ഷം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

നിബന്ധനകൾ പാലിക്കപ്പെടാത്ത ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Reagent Kits for Routine Tests 


SCHEDULE 


Original - 1,040 . 
Duplicate — 520 . 

By post - 1,080. 
Sale of tender forms by Post will be closed 
20 - 9- 2011 , 3 p . m . 

Last date and time of sale of tender forms 
27 -9- 2011, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
28 -9 - 2011 , 11 a. m . 

Date upto which the rate are to be firm — 31- 3- 2012. 

The tenders will be opened at 11. 30 a . m . on 28 -9 - 2011 
in the presence of such tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 

Intending tenderers can obtain tender forms directly 
or by Registered Post on payment by Money Order from 
the Principal, Medical College , Calicut. Tender forms are 
not transferable . Cheques , Drafts , Postage Stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 

Each tenderers should send along with an agreement 
signed and executed in Kerala Government Stamp Paper 
worth 100 and EMD @ 1 % of the total cost of the items 
tendered for. Rate should be quoted against payment in 
Indian Rupees only. The tenders without the required 
Earnest Money Deposit and agreement and not satisfying 
the other tender conditions are liable to rejected without 
any notice . Duplicate copy of the tender forms can be 
obtained on payment. Samples for the quoted items 
should be provided on demand . Cost per ml, 
per pack , tax and rate including tax should be indicated 
separately . 

Further details can be had from the Office of the 
Principal, Medical College during working hours. 
(Phone No . 0495 - 2350212 ) 


Remarks 


Item and 
Specifications 


Pack 
Size 


Quantity 
Required 


No. 


1 


Urea - GLDH - Urease 40 , 000ml To be supplied 
Method 

50 ml. (800 Nos.) biomonthly 

and should be 
of long expiry 
(At least One 
year ) up on 
reconstitution 
it should be 
stable through 
out the pres 
cribed period 


2 Glucose - GOD -POD 250 ml 70000 ml do . 

Method end point (280 Nos.) 
3 QC --Normal | 1X5 ml 400 ml Should be of 

(80 Nos.) long expiry 

(At least One 

year) 
4 QC - Pathological 1X5ml 300 ml 

do . 

(60 Nos.) 
Should specify the preparation of the reagents as to 
whether they are in solution form or as lyophilized 
powder. For Glucose and urea lyophilized powder 
preparation preferred . 
Reagent for Liver Function Tests 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ബയോകെമിസ്ട്രി 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് റിയേജന്റ് കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന 
തിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽനിന്നും അംഗീകൃത വിതരണ 
ക്കാ രിൽ നിന്നും മുദവെച്ച മത്സ രാ ടി സ്ഥാ ന ത്തിലുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
- ദർഘാ സു കൾ എസ്2 / 1156 2 / 2011/ എം സി സി എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട്- 673 008 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
28 - 9 - 2011 - ന് രാവിലെ 11 മണിക്കുശേഷം ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 28 - 9 - 2011 - ന് 
രാവിലെ 11.30 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത 
ഏജന്റിന്റെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും 27 - 9 -2011 വൈകുന്നേരം 
3 മണിവരെ നേരിട്ടും 20 - 9 - 2011 - ന് മുമ്പ് മണിഓർഡർ 
അയയന്നപക്ഷം രജി സ്റ്റേർഡ് തപാൽ മുഖനയും 
ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിലയായി മണി ഓർഡർ 
ഒഴികെ ചെക്ക്, ഡാഫ്, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ്മുതലായവ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1, 040. 


SI. Item and 

Pack Quantity Remarks 
No. Specifications Size Required 
1 Total Protein - Biuret 50 ml 30000 ml Should be of 
method end point 

(600 Nos.) long expiry 

(At least One 

year ) 
2 Albumin — BCG 50 ml 30000 ml do . 
method end point 

( 600 Nos.) 
3 Bilirubin Total — Diazo 50 ml 30000 ml 
method end point 

( 600 Nos.) 
4 Bilirubin Direct Diaz0 50 ml 30000 ml - do. 
method end point 

( 600 Nos.) 


- do . 


do . 


5 Alkaline Phosphatase * 20ml 30000 ml 
— P Nitro Phenyl 

- (1500 Nos.) 
Phoshate Kinetic 


* Lyophilized powder preferred . 


SPECIAL CONDITIONS 
Authorization letter from the manufacturer for the 
supply of the items should be submitted along with the 
tender. 


No. S5 -11618 / 2011/ MCC . 


3rd August 2011. 


Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufacturers or authorized 
distributors for the supply of Head Fixature to the 
Department of Neurosurgery, Medical College, Calicut, 
Kerala, India . 


The tenders without required Earnest Money Deposit, 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender form is 
not transferable. Cheques, Draft, Postage Stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of the tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. 

The tender will be opened as detailed above . Belated 
tenders will not be accepted . 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ന്യൂറോസർജറി 
വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ ഹെഡ്ഫിക്സർ( ഒരെണ്ണം) വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാ താ ക ളിൽ നിന്നും അംഗീകൃത 
ഡീലർമാരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതമായതുമായ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 7,75,000 
നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 1,560 
പകർപ്പ് - 780 

തപാൽ വഴി - 1,600 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽപ്പന തീരുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 20 - 9 - 2011, 3. 30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും- - 27 - 9 - 2011, 3. 30 മണി. 


Estimated Cost - 7,75,000 


Cost of tender form : 


Original - 1,560 


By post - 1,600 


Last date of sale of tender forms by Post 
20 -9-2011 , 3.30 p. m 


- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 28 - 9 - 2011 , 11 മണി. 


Last date and time of sale of tender form 
27-9-2011, 3.30 p . m. 


Due date and time for receipt of tender - 28- 9 - 2011 , 
11 a . m . 


Date and time for opening tender - 28 - 9 - 2011 , 
11 . 30 a . m . 


- ദർഘാസു കൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
28 - 9 - 2011, 11.30 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ " നമ്പർ എസ്5 / 11618/ 2011 / എംസിസി എന്ന 
മേലെഴു ത്തോടുകൂടി നേരിട്ട് നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 
ദിവസം രാവിലെ 11.30 - ന് ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. തപാലിൽ 
ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണി ഓർഡർ 
ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

| 100 വില യുള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃ ക യിലുള്ള സമ്മത പത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിന്റെകൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


Date upto which the rates are to be firm — 31- 3-2012. 

Person to be addressed for buying and submitting 
tender form - Principal , Medical College, Calicut, Kerala, 
India, Pin - 673 602 . 


- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുതഓഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


SPECIFICATION 


Item 


Quantity 


Set 


Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal, Medical College , Calicut, 
during working hours (Phone: 0495 -2350212). Tenders 
should be superscribed with Tender Number as specified 
below . The tender should be submitted along with an 
agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 100 and 
Earnest Money Deposit @ 1 % of quoted price . Stamp 
Paper will be supplied to the firm outside Kerala , on 
request along with remittance of 150, 100 towards the 
cost of stamp paper and 50 as incidental charge by 
money order taken in favour of Principal, Medical College , 
Calicut. Specimen copy of the agreement is annexed with 


- St . 

No. 
- (1) 


| (2 ) 


- 1 


1 


1 


Mayfield 2000 skull clamp ( A 2000) 
- with button head screw ( 4- 1B - 1171 ) 
Mayfield adult reusable skull 
Pin ( A 1047 ) 


2 


(3 ) 


(4) 


(1) 

(2 ) 
- 3 Mayfield child reusable skull 

| Pin ( A 1048) 
4 Mayfield 2000 adjustable basic 

| unit ( A 2001 ) 
5 Mayfield ball cocket adaptor 

( A 1064 ) 
6 Mayfield horse shoe head rest 

- ( gel) ( A 1012) 
7 Mayfield pediatric horse 

( shoe head rest) 


SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 
2 . The firm should be arranged demonstration at his 

- own cost, if requested. 
3. Warranty: minimum 2 years . 
4. AMC and CAMC: minimum 5 years . AMC and 

CAMC rate (to be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary. 
5. No advance payment will be made. 


Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal, Medical College , Calicut, 
during working hours ( Phone : 0495 - 2350212) . Tender 
should be superscribed with Tender Number as specified 
above . The tender should be submitted along with an 
agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 100 and 
Earnest Money Deposit @ 1 % of quoted price . Stamp 
paper will be supplied to the firm outside Kerala , on 
request along with remittance of 150 , 100 towards the 
cost of stamp paper and 50 as incidental charge 
by money order taken in favour of Principal, Medical 
College, Calicut. Specimen copy of the agreement is 
annexed with the tender form . 

Rate should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance , loading , unloading, erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees. 

The tenders without required Earnest Money 
Deposit, agreement and not satisfying other tender 
conditions are liable to be rejected without further notice. 
Tender form is not transferable. Cheques, Draft, Postage 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of the 
tender forms. Duplicate copy of tender form can be 
obtained on payment of cost. 

The tender will be opened as detailed above . Belated 
tenders will not be accepted . 


( 5 ) 


- കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ഓർത്തോപീഡിക്സ് വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ ഇലക്ട്രോ 
ഹൈഡ്രോളിക് ഓപ്പറേഷൻ ടേബിൾ (ഒരെണ്ണം) വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അംഗീകൃത 
ഡീലർമാരിൽനിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതമായതുമായ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 7,00,000 . 
നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടർ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


No. S4- 11617/2011/ MCC . 

3rd August 2011 . 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufacturers or authorized 
dealers for the supply of Electro Hydraulic Operation 
Table — One No. to the Department of Paediatrics , 
Medical College, Calicut, Kerala, India. 

Superscription — Tender No . S4- 11617/2011/MCC for 
the supply of Electro Hydraulic Operation Table to the 
Department of Paediatrics. 

Estimated Cost — 7 ,00 ,000 
Cost of tender form : 

Original - 1 , 456 

By post - 1 , 496 
Last date of sale of tender forms by Post 
22- 9 - 2011 , 3.30 p . m . 

Last date and time of sale of tender form 
29 -9 -2011, 3.30 p . m . 

Due date and time for receipt of tender — 30 - 9 -2011 , 
11 a . m . 

| Due date and time for opening of tender - 30 - 9 - 2011, 
11 .30 a . m . 


അസ്സൽ - 1,456 
പകർപ്പ് - 728 

തപാൽ വഴി 1,496 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 29 - 9- 2011, 3.30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽപ്പന തീരുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 22 - 9 - 2011, 3.30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 30 - 9 - 2011, 11 മണി. 


Date upto which the rate are to be firm — 31 - 3- 2012 . 

Person to be addressed for buying and submitting 
tender form — Principal, Medical College , Calicut, Kerala , 
India , Pin - 673 008 . 


- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
30 - 9 - 2011, 11.30 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ "നമ്പർ എസ്4/11617/ 2011/ എംസിസി എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട്-673 008 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


- ദർഘാ സു കൾ മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം 
രാവിലെ 11. 30 - ന് ദർ ഘാ സു കാ ര ന്റെ യോ അംഗീകൃത 
28 2. og 1 o 

C 0 9 
സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്ക പ്പെടും. തപാലിൽ ലഭി ക്കേണ്ട 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണി ഓർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

- 100 വില യു ള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃ ക യിലുള്ള സമ്മത പത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിന്റെകൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


The table top must be made of durable radiolucent 
material capable of withstanding frequent C - arm exposure 
without diminution the image clarity . 

The table top must have detachable sections with 
separate sections for head , back , midsection and leg 
sections. 

Table must allow beach chair position for shoulder 
arthroscopy. 

Table must allow tibial interlocking nailing in the 
flexed position of knee with traction attachment and 
femoral nailing in lateral position with unimpeded C -arm 
imaging 

The table must have the flowing Accessories & 
Attachments to perform all Orthopaedic surgeries 
including tibial and femoral interlocking Nailing, total knee 
& hip replacements, hand shoulder and spine surgeries 
with or without C -arm . 


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in 

original should be attached . 
2 . The firm should be arranged demonstration at his 

own cost if requested . 
3. Warranty : Minimum — 2 years . 
4. AMC and CAMC : Minimum 5 years. AMC and 

CAMC rate ( to be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary. 
5 . No advance payment will be made. 


Qty. 


Si. 
No . 


Description 


Nos. 


(3) 


SPECIFICATION 


The Table must be electro -hydraulically operated 
having hand switch operated electro -hydraulic functions. 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 


SI. 
No . 


Description 


Range 


740 - 1040 


30° 


20° 


1 Up/Down 
2 Trendelenberg & Reverse 
3 Side Tilting (Lateral ) 
4 Top sliding 
5 Power Brake 
6 Zero Position (Return to Normal) 


300mm 


11 


Arm Board 
Arm board locking clamp 
Extension side rail 
Radial setting clamp, quick coupling type 
Knee crutch , socket type 
Screen rod with locking clamp 
Hip section with perineal post holder 
Split leg sections — detachable 
Padded square 1 . Pipes 
Screw tensiondevice with hand crank 
device for the fine adjustment 
Traction device for tibial traction in a 
down ward angle 
Rotation clamp 
Foot plate with block 
Boot with block 
Radiolucent perineal post 
Counter traction post for tibia with 
condylar fixation adjustable height angle 
Radiolucent hand surgery table with 
Height adjustable floor support 
Humerus supporting plate for elbow 
and shoulder joint surgery 
Devise for hip spica casts with Adult / 
Pediatric seat 
Side support with locking clamp 
Raised arm board 
Stirrup clamp with rotation 


12 
13 
14 
15 
16 


All the above functions must have manual over ride 
in case of an electric or electro -hydraulic break down . 


1 


The electro -hydraulic kit used in the table must be of 
highest standard having international quality certifications 
like DIN EN ISO 9001:2000 , EN ISO 13485 :2000 , VDA6 , Teill. 


17 


In addition to the above hand switch operated , the 
table must have the following manually operated 
functions. 


18 


19 


Si. 
No . 


Description 


Range 


1 
2 


Head section Tilting 
Back plate Tilting with gas 
spring support for B chair 


30° Up/90° Down 
80° Up/20° Down 


20 
21 
2 


( 1) 


23 Skull traction unit for cervical spine 

surgery 

Thigh holder for knee arthroscopy 
25 Horse shoe shaped head rest 
26 Spine frame 
27 Accessory Trolley for storage of 

accessories 
28 Shoulder Arthroscopy Attachment in 

sitting position in reverse position of table 


* The traction unit should be attachable to the top 

of the table and modular. 


* Double point inserts for detachable traction arms. 


* The traction arms should be replaceable with a leg 

stirrup holder for fitting the leg supports to keep 
the sound leg safely abducted during femur 
treatment. 


The envelop containing the tenders should 
superscribed as Tender No. S2 / 11805/ 2011 /MCC for the 
Supply of Antibiotic Discs due on 30 -9 - 2011 and should 
be addressed to Principal, Medical College, Calicut-673 008 . 
Belated tenders will not be accepted . 
Cost of tender form : 

Original — 416 
Duplicate — 208 

By Post - 456 
Last date and time of Sale of tender form 
by post — 20 -9 -2011, 3 p. m . 

Last date and time of sale of tender forms 
29 - 9 - 2011, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
30 - 9- 2011, 11 a . m . 

The tenders will be opened at 11 . 30 a . m . on 
30 - 9 - 2011 in the presence of such tenderers or their 
authorized representatives who may be present at the time. 

Intending tenders can obtain tender forms directly or 
by registered post on payment by Money Order from the 
Principal, Medical College, Calicut. Tender forms are not 
transferable . Cheque , Draft , Postage Stamps etc . will not 
be accepted towards the cost of tender forms. 

Each tenders should send along with an agreement 
signed and executed in Kerala Government Stamp Paper 
worth 100 and EMD @ 1 % of the total cost of the items 
tendered for. Rate should be quoted against payment in 
Indian Rupees only. The tenders without the required 
Earnest Money Deposit and agreement and not satisfying 
the other tender conditions are liable to reject without 
any notice . Duplicate copy of the tender forms can be 
obtained on payment. Samples for the quoted items 
should be provied on demand. Cost per pack , tax and 
rate including tax should be indicated separately. 

Further details can be had from the office of the 
Principal, Medical College, Calicut during working hours . 


Materials of Construction 


SI. 


Description 


Dimensions 


No. 
(1) 


(2) 


(3) 


1 


2 


3 


4 


Base 

Stainless steel covered 

heavy base 
Lifting column Stainless steel 
Top 

Radiolucent with molded 

upholstery 
Casters 

Ball bearing fitted with 
durable and heavy duty 
tires for enhanced weight 

bearing and long life 
Side Rails 

SS 304 
All accessories Stainless steel 
Electro Hydraulic Unit Imported high Quality 


5 
6 
7 


Two year free replacement guarantee mandatory. 
5 year AMC mandatory. 
Written assurance for availability of spare parts 
especially for the electro hydraulic unit for 7 years 
after the completion of warranty period . 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മൈക്രോബയോളജി 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആന്റിബയോട്ടിക് ഡിസ്കകൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും അംഗീകൃത 
വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

Børelomu JACO 20 M 2 / 11805 / 2011/ 29 ominul 29 m 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
CAIS CODIŠ -673 008 99m leiomoolo8 COOCOOMBoom . 
30 - 9 - 2011 - M ouoei 11 Oml062G000410 euel Dom 
BöreinudACO milloomoel. Bôreion DC 30 - 9 - 2011- M 
രാവിലെ 11.30 - ന് ദർഘാ സു കാ ര ന്റെ യോ അംഗീകത 
ഏജന്റിന്റെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. 


No. S2/ 11805 /2011/MCC . 

5th August 2011. 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Antibiotic Discs for the Department of 
Microbiology of Medical College, Kozhikode. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
Lalmon19231ong 63320InlodmImo 29 - 9 - 2011 0001102CMOO 
3 aomuon emoşio 20-9 -2011-M 22mj amewodwo 


(1) 


- (3) 


(4) 


20 


Piperacillin 100 m gm 


6 Packets 


5x50 discs 
vial packets 


- 6 


,, 


അയയ്ക്കുന്നപക്ഷം രജിസ്ട്രേഡ് തപാൽ മുഖേനയും 
ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിലയായി മണിയോർഡർ 
ഒഴികെ ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് മുത ലാ യ വ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ - 416 
പകർപ്പ് - 208 
തപാൽമുഖേന- 456 

100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി 
ദർഘാസിന്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വിലകൾ ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം പരിശോധനയ്ക്കായി 
സാമ്പിളുകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. പണം അടയ്ക്കുന്നപക്ഷം 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


-- നിബ ന്ധ ന ക ൾ പാലിക്ക പ്പെടാത്ത ദർ ഘാ സു കൾ 
യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ നിരസിക്കു ന്ന താ ണ്. 
കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പസ്തുത ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


21 Piperacillin / Tazobactum 

100 /10 m gm 
22 Pencillin G 10 Units 
23 Tetracycline 30 m gm 
24 Vancomycin 5 m gm 
25 Linezoild 30 m gm 
26 Cefinime 30 m gm 
27 Meropenam 10 m gm 
28 Nalidixic acid 30 m gm 
29 Netilmicin 30 u gm 
30 Norfloxacin 10 m gm 
31 Cefaperazone + sulbactum 
32 Bacitracin 10 units 
33. Bile Esculin Discs 
34 Novobiocin 5 u gm 
35 ONPG Discs 
36 Optochin 5 u gm 
37 Ertapenem 10 u gm 
38 Tigecycline 15 u gm 
39 Teicoplanin 30 u gm 
40 Colistin 10 u gm 
41 Rifampicin 5 u gm - 
42 Nitrofurantoin 300 u gm 
43 Gatifioxacillin 10 u gm 
44 Clindamycin 2 u gm 
45 Bacitracin 0 .04 units 


CIFICATIONS 


Sl. 
No . 


Item 


Presenta 

tion 


Qty. 
Required 


- (1) 


(2) 


- ( 3) 


- 50 discs/ 


8 


vials 


vial 


- 


46 Polymyxin B 300 u gm 
47 Polymyxin B 50 u gm 
48 Hippurate discs 


3 
3 


, 
, 


4 


,, 


N .B . — Discs 1 to 31 to be supplied in 2 lots at six month 

interval . All other discs to be supplied in single . 


1 Amikacin 30 u gm - 5x100 discs 30 packets 

vial packets 
2 Amoxycillin + Clavulanic acid 

15 , 
(20 u gm + 10 u gm) 
3 Ampicillin 10 u gm 
4 Ampicillin 25 u gm 
5 Cefazolin 30 u gm 
6 Cefotaxime 30 u gm 
7 Cefaxitin 30 u gm 
8 Ceftazidime 30 u gm 
9 Ceftazidime + Clavulanic acid 

(30 + 10 ) 
10 Ceftriaxone 30 u gm 
11 Cefuroxime 30 m gm 
12 Chioramphenicol 30 m gm 
13 Ciprofloxacin 5 m gm 
14 Cotrimoxazole 25 m gm 
15 Erythromycin 15 m gm 
16 Furazolidone 100 mcg 
17 Gentamicin 10 m gm 
18 Oxacillin 1 u gm 
19 Imipenem 


SPECIAL CONDITIONS 
1. Authorization letter from the manufacturer for the 

supply of the items should be submitted along with 

the tender. 
2 . The expiry date of the items should not be lesser 

than one year from the date of supply . 


No. S6 / 11614/ 2011 / MCC. 

- 6th August 2011 . 
Sealed and competitive tenders in prescribed form are 
invited from the manufacturers /authorized dealers for the 
supply of Mobile Dialysis Unit to the Department of 
General Medicine, Medical College , Kozhikode. 


Superscription - Tender No. S6 /11614/11 / MCC for the 
supply of Mobile Dialysis Unit to the department of 
General Medicine . 


Estimated cost - 8 ,00 ,000 . 
Cost of tender form : 

Original - 1,560 . 


അടങ്കൽ തുക - 8,00,000 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 1,560. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 780. 

തപാൽവഴി 1,600. 
ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽ വഴി വിൽപ്പന 
തീരുന്ന തീയതി- - 23- 9 -2011. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 29 - 9- 2011, 3.30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 30 - 9 - 2011 രാവിലെ 11 മണി. 


Duplicate — 780 . 

By post - 1,600. 
Last date of sale of tender forms by post 
23 - 9- 2011 . 

Last date and time of sale of tender forms— 29-9 -2011, 
3. 30 p. m . 

| Due date and time for receipt of tender - 30- 9-2011, 
11 a . m . 

Date and time for opening of tender — 30 - 9 - 2011 , 
11 .30 a. m . 

Date up to which the rates are to be firm — 31- 3 - 2012 . 

Person to be addressed for buying and submitting 
tender form — Principal, Medical College, Calicut, Kerala, 
India , Pin - 673 602 . 

Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal, Medical College , Calicut 
during working hours ( Phone : 0495 - 2350212 ). Tender 
should by superscribed with tender number as specified 
above . The tender should be submitted along with an 
agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 100 and 
Earnest Money Deposit @ 1 % of quoted price . Stamp 
Paper will be supplied to the firm outside Kerala , on 
request along with remittance of 150 ( 100 towards the 
cost of Stamp Paper and 50 as incidential charge ) by 
Money Order taken in favour of Principal, Medical 
College, Calicut. Specimen copy of the agreement is 
annexed with the tender form . 

Rate should be quoted in Indian Rupees only. All the 
taxes applicable is to be clearly mentioned. Frieght, 
Insurance, loading , unloading , erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer . 
Payment also will be made in Indian rupees. 

The tender without required earnest money deposit, 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender form is 
not transferable. Cheque , Draft, Postage Stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. Belated tenders will not be accepted . 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
30 - 9 - 2011 രാവിലെ 11.30 മണി. 

ദർഘാസു കൾ “എസ്6 / 11614/ 11/ എം . സി . സി എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി നേരിട്ട് നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്-673 008 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയയ്ക്കുകയോചെയ്യേണ്ടതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 
ദിവസം രാവിലെ 11.30 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അം ഗീ കൃത പതി നി ധി ക ളു ടെയോ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കപ്പെടും. തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

- 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാത്യക യിലുള്ള സമ്മത പത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ1 % 
നിര ത ദ വ്യ ത്തോടു കൂടി ദർഘാസിന്റെ കൂടെ സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


GENERAL SPECIFICATION 
Mobile Dialysis Unit - Size 1442x480x410 mm 
Weight - About 90 kg. 

Inflow preasure: 1 ~ bar 5.0 bar (adjustable ),-Inflow 
Temperature : 5 CD 

Water quality requirement: YY0572 or AAMI , - The 
height of Liquid water tube (max ): 20 cm . 
Suction height of concentrates (max ): 50cm ; - Power 
supply voltage; AC220V ; & Frequency: 50 Hz . 
Power: 1 .8 KW ( Max): Ambient temperature : 10COT 
40CO : Dialysate cirucaltion . 
Dialysate flow : Adjustment range: 
200ml/ min - 600ml/ min : Error : x 10 % - 5 %; 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ജ ന റ ൽ 
മെ ഡി സിൻ വിഭാ ഗ ത്തി ലേ ക്കാ വ ശ്യ മായ മൊബൈൽ 
ഡയ ലിസിസ് യൂണിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാ 
ക്കളിൽ നിന്നും അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ചതും 
മത്സ രാ ധിഷ്ഠിത മാ യ തു മായ ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


Weight meter:- Range :OKg~ 20Kg. (Single): 1g ;- Error: 
0.5 % ~ 0 . 5 %; UF Flow Scope : Range:0 ml - 400ml/ h ; 
Precision :- 30ml / h - 30ml/ h . 
Pure UF Scope:- Range :Oml- 2000ml/h ; Precision: 
-30ml/ h - 30ml/ h . 
Dialysate Temperature :-Range : 34 CO ~ 40 C this 
is the speed of 2 popular portable WD 
machines combined together. 


Each tenderers should send along with an agreement 
signed and executed in Kerala Government Stamp Paper 
worth 100 and EMD @ 1 % of the total cost of the items 
tendered for. Rate should be quoted against payment in 
Indian Rupees only . The tenders without the required 
Earnest Money Deposit and agreement and not satisfying 
the other tender conditions are liable to reject without any 
notice . Duplicate copy of the tender forms can be 
obtained on payment. Samples for the quoted items 
should be provided on demand. Cost per pack , tax and 
rate including tax should be indicated seperately . 


Further details can be had from the Office of the 
Principal, Medical College, Calicut during working hours. 


Water quality requirement: YY0572 or AAMI. 
The height of Liquid water tube ( Max): 20cm. 
Suction height of concentrates (max ): 50cm . Power 
supply voltage : AC 220V. 
Frequency : 50 Hz. 
Power:1.8KW (max ) . 
Ambient temperature : 10 CO 40 CO . 

SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in original 

- should be attached. 
2 . The firm should be arranged demonstration at its own 

cost if requested . 
3. Warranty : Minimum 2 years . 
4. AMC and CAMC : minimum 5 years . AMC and 

CAMC rate (to be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary . 
5. No advance payment will be made. . 

( 8 ) 
No. S2-11925/ 2011/ MCC. 

9th August 2011 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited from the Manufacturers or Authorized Dealers for 
the supply of Diagnostic Kits for the Department of 
Microbiology of Medical College, Kozhikode . 

| Superscription : Tender No. S2/ 11925/2011/ MCC due 
on 30 - 9 - 2011 , 11 a . m . 
Cost of tender form : 

Original — 832 . 
Duplicate = 416. 
- By post - 872 . 

Last date and time for receipt of money order and 
request for tender form by post - 20 - 9 -2011 , 3 p . m . 

| Last date and time of sale of tender forms - 29 -9 -2011, 
3 p . m . 

Due date and time for receipt of tender forms, 
30 -9 - 2011 , 11 a. m . 

Date up to which the rates are to be firm — 31 -3 -2012. 

Address from whom the tender from and to whom the 
tender is to be submitted — Principal, Medical College , 
Kozhikode, Kerala -673 008 . 

The envelop containing the tenders should 
superscribed as Tender No. S2/ 11925/ 2011/ MCC for the 
supply of Diagnostic Kits due on 30 -9 - 2011 and should be 
addressed to the Principal, Medical College , Calicut- 673 
008 . Belated tenders will not be accepted . 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മൈക്രോബയോളജി 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് വിവിധ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കിറ്റുകൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും അംഗീക ത 
വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാ സു കൾ എസ്2 / 11925 / 2011 / എം സി സി എന്ന 
മേലെഴു ത്തോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട്-673 008 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
30- 9- 2011 - ന് രാവിലെ 11മണിക്കുശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 30 - 9- 2011 - ന് രാവിലെ 
11. 30 - ന് ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത ഏജന്റിന്റെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. 
- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും 29-9 -2011 വൈകുന്നേരം 
3 മണിവരെ നേരിട്ടും 20 - 9 - 2011 - ന് മുമ്പ് മണി ഓർഡർ 
അയ യ ക ന്ന പക്ഷം രജി സ് ട്രേഡ് തപാൽ മുഖേ നയും 
ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിലയായി മണി ഓർഡർ 
ഒഴികെ ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് മുത ലാ യവ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 832 . 
പകർപ്പ്- 416. 
തപാൽ മുഖേന- 872. 

100 വില യുള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി 
ദർഘാസിന്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വിലകൾ ഇന്ത്യൻ 
രൂപ യിൽ രേഖ പ്പെ ടു ത്തേ ണ്ട താണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ആവശ്യ പ്പെടുന്നപക്ഷം 
പരിശോധനയ്ക്കായി സാമ്പിളുകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
പണം അടയ്ക്കുന്നപക്ഷം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


The tenders will be opened at 11. 30 a . m . on 
30 - 9 - 2011 in the presence of such tenderers or their 
authorized representatives who may be present at that time. 


Intending tenderers can obtain tender forms directly 
or by registered post on payment by money order from 
the Principal, Medical College, Calicut. Tender forms are 
not transferable . Cheque , Draft , Postage Stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 


നിബന്ധനകൾ പാലിക്കപ്പെടാത്ത ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ നിര സിക്കു ന്ന താ ണ്. കൂടു തൽ 
വിവ ര ങ്ങ ൾ പസ്തുത ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി 
സമയങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


SCHEDULE OF MATERIALS 


Quantity Required 


Name of Items 
and Specifications 


No. 


1 SALMONELLA ANTISERA 


(a ) Somatic 09 

2ml x 3 
(b ) Somatic 02 

2ml x 2 
(c ) Flagellar Hd 

2ml x 1 
(d ) Somatic 04 

2ml x 1 
(f) Surface Vi 

2ml x 1 
(g) Polyvalent A - S 

2ml x1 
2 Widal Tube Test Coloured Antigen 40 Kits 

Kits (Different colour for STO , STH , 
Para AH & BH ) Each kit containing 
the following 

(4 x 50ml) 
S . typhi O 

50ml per kit 
S.typhi H 

50ml per kit 
S .paratyphi A H 

50ml per kit 
S.paratyphi B H 

50ml per kit 
3 RPR Test 

25 Kits 

(50 test/kit) 
4 Rapid Latex agglutination test 

1 Kit 
for direct detection of 

( 30 test /kits ) 
Baterial antigens in body fluids 
forH influenza type b , Strep 
pneumoniae Nessieria Meningitidis 

Gps., A , C , Y, W , 135 
5 Streptococus grouping kit 

1 Kit 
for detection of KLancefield 

(50 test/kit ) 
gp A . B .C .D .F & G with extraction 
enzyme, polyvalent positive control 
CRYPTOCOCCUS TEST Rapid 

1 Kit 
latex agglutination test 

(50 test /kit ) 
qualitative/semiquantitative for 
polysaccharide antigen of 
Cryptococcus neoformans in 

serum & CSF 
7 Leptospira IgM ELISA KIT 12 kits (96 ml/kit ) 
8 Brucella abortus coloured 3 vial (5ml/vial) 

antigen 
9 Weil Felix Test Kit each 

10 Kit (2mlx3 ) 
containing Proteus Antigens 
OX19 , OX 2 & OXK 


SPECIAL CONDITIONS 
1. Authorization letter from the manufacture for the 

supply of the items should be submitted along 

with the tender. 
2. The Expiry date of the items should not be 

lesser than one year from the date of supply . 
Office of the Medical College, 

(Sd.) 
Kozhikode . 

Principal. 


